ANALYTICAL RESEARCH LABORATORIES 

840 RESEARCH PARKWAY, SUITE 546 
OKLAHOMA CITY, OK 73104 
PHONE (405) 271-1144 
FAX (405) 271- 1 174 

Certificate Of Analysis 

CLIENT : New England Compounding Center 



ARL 

AnalufticaS H&s&arch 


ARL#: 186084-01 

LOT # : 08292012® 33 

DESCRIPTION : Clindamycin 300mg/ Gentamicin 80mg in 250mL Sodium Chloride 0.9% Irr Sol 

DATE RECEIVED: 08/ 31/ 2012 
STORAGE: 20°C to 25°C (68°Fto 77°F) 

CONTAINER: One 20 mL syringe 


Analyte / Specifications 

Expected 

Amount 

Units 

Results 

% 

Of EXP. 

Test 

Method 

Date 

T ested 

Clindamycin HC1 

Specifications = 90% - 110% 

300 

mg/ 250 mL 

254.050 

84.7% 

HPLC 

9/ 10/ 2012 

Clindamycin HC1 Rerun 

Specifications = 90% - 110% 

300 

mg/ 250 mL 

243.200 

81.1% 

HPLC 

9/ 10/ 2012 

Gentamicin 

Specifications = 90% - 115% 

80 

mg/ 250 mL 

59.366 

74.2% 

HPLC 

9/ 10/ 2012 

Clindamycin HC1 Average 

Specifications = 90% - 110% 

300 

mg/ 250 mL 

248.625 

82.9% 

HPLC 

9/ 10/ 2012 

Gentamicin Rerun 

Specifications = 90% - 115% 

80 

mg/ 250 mL 

62.309 

77.9% 

HPLC 

9/ 10/ 2012 

Gentamicin Average 

Specifications = 90% - 115% 

80 

mg/ 250 mL 

60.840 

76.1% 

HPLC 

9/ 10/ 2012 


Client Comment From Web Submission: DAY 1 



Alex Tang - Laboratory Supervisor 


09/ 11/ 2012 

Date Reported ARL Form QUF-078-V4 03/05/2010 


Results reported above relate only to the sample that was tested. 
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